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PART III 


Ground Water Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 01 2020-21] 


നമ്പർ ജി.ഡബ്ല . കെ.കെ.ഡി.ടി-1429 / 2018. 


2020 ജൂലൈ 23 . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഭൂജല വകുപ്പ്, കോഴിക്കോട് 
ജില്ലാ ഓഫീ സർ താഴെ പറ യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ക്കായി 
പരി ച യ സ മ്പ ന്ന രാ യ കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും മുദ്ര വച്ച 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 


ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ കോഴിക്കോട് 
ജില്ലാ ഓഫീസിൽനിന്നും 10-8-2020 -ാം തീയതി 10 മണി മുതൽ 
25 -8-2020 പകൽ 1 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 25 -8-2020 
പകൽ 3 മണിവരെ. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം പകൽ 
3.30 - ന് ഹാജരായ കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. അവിചാരിതമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ 
ടെണ്ടർ മാറ്റി വെവ ക്കേ ണ്ട തുണ്ട് ങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ 
അധികാരം ജില്ലാ ഓഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്ത മാ യി രിക്കും. 
വിശദവിവരങ്ങൾ ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജല വകുപ്പ്, കോഴിക്കോടിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
കുറിപ്പ്: ( 1 ) അതാത് ഏജൻസികൾ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്ന 

തിനുമുൻപായി കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മിക്കുന്ന 
സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് റോഡ് സൗകര്യം ഉറപ്പു 

വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
(2 ) പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ, ഭൂജല 

വകു പ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡില്ലിംഗ് 
റിറ്റു കൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ പ്രവൃത്തി 
നടത്തുവാൻ പാടുള്ളൂ . 


പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം - നൻമണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
പൂക്കുന്നു മല കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി നാലര ഇഞ്ച് 
വ്യാസ മുള്ള കുഴൽക്കി ണർ നിർ മ്മി ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 
നടപ്പിലാക്കുന്ന ജോലി. 


അടങ്കൽ തുക 


₹ 


33,500 . 


നിരതദ്രവ്യം ? 900 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

? 500 + 12 % ജി . എസ്. ടി . 


ഭൂജല വകുപ്പ് ജില്ലാ ഓഫീസറുടെ 
കാര്യാലയം, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ് ) 
ജില്ലാ ഓഫീസർ. 


പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി -7 ദിവസം. 


Gaz . No. 33 / 2020 / DTP ( Ground Water ) . 


245 


